A JAN SĄSERKO 


Kanonik Kapituły Katedralnćj Tarnowskićj, Examinator prosynodalny, były Wice- 
Rektor Seminaryum dyecezalnego i Proboszcz Chełmski 


po ciężkićj i długićj chorobie przeżywszy wieku lat 51, kapłaństwa 28, zaopatrzony Św. Sakramentami 
zasnął w Panu dnia 3. Sierpnia 1881 o godz. 11} w nocy. 


Wprowadzenie zwłok z domu kapitulnego do kościoła katedralnego odbędzie się w sobotę t. j. 6. b. m, 
» godzinie 8. zrana a ztąd po odprawionóm nabożeństwie żałobnóm na cmentarz, ną który to obchód pogrzebowy 
w smutku pogrążona Kapituła Katedralna i rodzina zmarłego Braci Kapłanów i P. T. Publiczność zapraszają. 


farnów dnia 4. Sierpnia 1881. 


Czcionkami A. Rusinowskiego. 
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